b. inżynier drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej 


urodzony w roku 1847, zmarł dnia 18° Maja 1887 roku. 


W żalu pozostała żona wraz z rodzicami i rodziną zaprasza Krewnych i Przyjaciół na wypro- 
wadzenie zwłok we środę dnia 4 b. m. o godz, 10 rano do kościoła św. Łazarza, a po odbytem 
Nabożeństwie na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy A. Szafrańskiego w Krakowie, 


